Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка. 
1901 р. Архітектор В. О. Шретер. 


Тагаз 5ПпеусбепКо Мабіопа! Орега ої ОКгаїпе. 
1901. Агесріїест У, А. 5ігеїег. "Мистентьо", 1995 
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Фото В. Б. Концевича Надсплати тільки в конверті 


